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Ref. A1009-01A6 Page 030010 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CYLINDER HEAD 

Item Part No. Part Name Qty Serial No. 

1  6745-11-1190 HEAD ASS'Y,CYLINDER 1 26850001- 
6745-11-1121 * HEAD ASS'Y,CYLINDER 1 26854434- 
6745-11-1120 * HEAD ASS'Y,CYLINDER 1 26850001-26854433 
6742-01-2920 * * PLUG 2 26850001- 

2 6735-21-5530 ` * PLUG 18 26850001- 

3 Ñ * INSERT,INTAKE VALVE 12 26850001- 

4 x * GUIDE 24 26852906- 

* * GUIDE 24 26850001-26852905 

5 6744-41-4110 ` * PLUG 1 26850001- 

6  6744-31-1070 ' * PLUG 2 26850001- 

7 6744-41-4120 * * PLUG 1 26850001- 

8 6754-11-1160 7: * PLUG 6 26854434- 
6744-41-4090 * * PLUG 6 26850001-26854433 

9 x * INSERT,EXHAUST VALVE 12 26850001- 

10 6745-11-1131 * HEAD,CYLINDER 1 26854434- 
6745-11-1130 7 " HEAD,CYLINDER 1 26850001-26854433 

11 6732-11-1910 ` PLUG 5 26850001- 

12 6732-11-1920 ` PLUG 1 26850001- 

12A 6732-21-1960 * PLUG ASSY. NOT SHOWN 1 26854434- 

13 6745-41-4160 VALVE,INTAKE 12 26850001- 

14 6744-41-4070 SEAL,INTAKE 12 26850001- 

15 6745-41-4150 VALVE,EXHAUST 12  26850001- 

16 6744-41-4080 SEAL,EXHAUST 12  26850001- 

17 6744-41-4031 SPRING 24 26851084- 
6744-41-4030 SPRING 24 26850001-26851083 

18 6744-41-4050 RETAINER 24  26850001- 

19 6732-41-4520 COTTER 48 26850001- 

20 6743-11-1610 BOLT 26  26850001- 
21 6745-11-1810 GASKET 1 26850001- 
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Ref. A101S-01A2 Page 030020 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
COOLANT PIPING(#26850005-) 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6745-61-6120 FITTING 1 26850005- 
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A105P-01A8 


Ref. 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
LIFTING BRACKET(#26850129-) 


Serial No. 


26855301 - 


Part Name | Qty 


Part No. 


Item 


1 


6745-21-1311 BRACKET 1 
6745-21-1310 BRACKET 1 


6745-21-1330 BRACKET 1 


26850129-26855300 


26850129- 


2 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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CYLINDER HEAD 

COOLANT PIPING(#26850005-) 

LIFTING BRACKET(#26850129-) 

LIFTING BRACKET BOLT 

VALVE COVER 

BREATHER AND TUBE 

AIR CONNECTOR 

AIR INTAKE HEATER 

AIR INTAKE CONNECTOR MOUNTING 
EXHAUST CONNECTOR CLAMP 

EXHAUST MANIFOLD 

TURBOCHARGER OIL PIPING 

AIR INTAKE MANIFOLD 

AIR TRANSFER CONNECTION 
TURBOCHARGER 

HEAT SHIELD 

MUFFLER 

MUFFLER (WITH BOSS MUFFLER)(#26851997-) 
THERMOSTAT(#26850001-26852734) 
THERMOSTAT(#26852735-) 

WATER OUTLET CONNECTION(#26850587-) 
CYLINDER BLOCK 

FRONT COVER 

CYLINDER BLOCK COVER 

CABIN HEATER PLUG 

BREATHER HOSE 

OIL LEVEL SENSOR 

OIL PAN AND SUCTION TUBE 

OIL LEVEL GAUGE 

OIL LEVEL GAUGE(#26852077-) 

FLYWHEEL HOUSING 

FLYWHEEL 

FLYWHEEL MOUNTING 

CRANKSHAFT 

DAMPER 

PISTON 

CRANK PULLEY 

CRANK PULLEY (EUROPE SPEC.)(#26852077-) 
ROCKER LEVER 

CAMSHAFT 

FRONT GEAR TRAIN COVER 

ACCESSORY DRIVE PULLEY 

ACCESSORY DRIVE PULLEY (SAND TERRAIN SPEC.)(#26852077-) 
OIL PUMP 

OIL FILTER AND PIPING(#26850217-) 

OIL FILTER PIPING RELATED PARTS 

OIL COOLER 

FUEL INLET FITTING 

FUEL PUMP 

FUEL PUMP (INNER PARTS) 

FUEL FILTER (EXTRA POOR FUEL) (WATER+DUST) (ARRANGE)(#26850005-) 
FUEL FILTER PIPING 

FUEL PIPING 

FUEL INJECTION PIPING 

FUEL FILTER (ADDITIONAL FILTER SPEC.)(#26852077-) 
FUEL TRANSFER PUMP 

FUEL SYSTEM ACCESSORIES 

FUEL TRANSFER PUMP WIRE COVER(#26851201-) 
FUEL TRANSFER PUMP WIRE COVER(#26852077-) 
INJECTOR 

ELECTRONIC CONTROLLER(#26850008-) 
ELECTRONIC CONTROLLER PIPING 
ELECTRONIC CONTROLLER 

WATER INLET CONNECTION 

WATER PUMP 

FAN DRIVE PULLEY 
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Page:030000 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ENGINE 


Item Part Name 


670 FAN DRIVE MOUNTING (FOR HARDENING ACCESSORY PULLEY) 
680 FAN DRIVE BELT 

690 COOLING FAN 

700 CORROSION RESISTOR(#26850001-26852127) 
710 CORROSION RESISTOR (EXTRA POOR FUEL) (WATER+DUST) (ARRANGE)(#26852128-) 
720 ALTERNATOR (60A) 

730 ALTERNATOR (60A) (INNER PARTS) 

740 “WATER PUMP DRIVE BELT(#26850587-) 

750 ALTERNATOR MOUNTING(#26850587-) 

760 BELT TENSIONER 

770 STARTING MOTOR (7.5KW) 

780 STARTING MOTOR (11KW) 

790 STARTING MOTOR (7.5KW) (INNER PARTS) 
800 STARTING MOTOR (11KW) (INNER PARTS) 
810 STARTING MOTOR MOUNTING 

820 REPAIR PARTS 

830 FUEL PRE-FILTER(#26850852-) 

840 AIR CLEANER(#26852077-) 

850 MUFFLER DRAIN TUBE(#26852077-) 

860 AFTER COOLER(#26852077-) 

870 WATER SEPARATOR(#26852077-) 


tk an kra ture ee oh si kh E A Nk alcuna || ©) 
+ 


Reference: Page:030000 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00046636 


YLIN yt 


Cylinder Head 


4947092 
Cylinder Block 


Page 030040 


A105R-01A3 


Ref. 


n. 

= 

SH 
e 

30 
co M 
N y 
ZY 
OO 
E et 
S 
am 
MO) 
FZ 
r= 
az 
ed 
< 

0) 


Part Name | Qty | Serial No. 


Part No. 
6732-51-5130 BOLT 


Item 


1 


26850001- 
26850001- 


2 


1 


6732-61-3140 BOLT 


2 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00048961 
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Ref. A111P-01C4 030050 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
VALVE COVER 

Item Part No. Part Name Qty Serial No. 

1 6732-61-6140 BOLT 7 26850001- 

2  6130-12-8610 CAP 1 26850001- 

3 6745-11-8160 ISOLATOR,VIBRATION 8 26850001- 

4 6745-11-8170 SCREW 1 26850001- 

5 07002-23634 O-RING 1 26850129- 

6 6745-11-8100 TUBE 1 26850001- 
6745-11-8810 | ` GASKET 1 26850001-26850128 

7 6745-11-8150  : BOLT 3 26850001-26850128 

8 6745-11-8120 ` PLATE 1 26850001-26850128 

9  6745-11-8110 — ` COVER 1 26850001-26850128 

10 6745-11-8190 — ` ADAPTER 1 26850129- 
O6745-11-8130 * ADAPTER 1 26850001-26850128 

11 07002-23634 * O-RING 1 26850001-26850128 

12 6754-11-8140 — : FILLER 1 26850001- 

13 6745-11-8180 — COVER,VALVE 1 26850129- 
6745-11-8810 — ` GASKET 1 26850129- 

14 6745-11-8220 COVER 1 26850129- 
6745-11-8150 * BOLT 1 26850129- 

15 6745-11-8120 * PLATE 1 26850129- 

16 6745-11-8110 7 " COVER 1 26850129- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00048950 
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Ref. A111V-01A4 


Page 030060 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


BREATHER AND TUBE 

Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6745-21-7110 HOUSING ASS'Y 1 26850001- 

6745-21-7120 * O-RING 1 26850001- 
2 x ` HOUSING,BREATHER 1 26850001- 
3 6735-71-5190 BOLT 2 26850001- 
4 6745-21-7140 TUBE 1 26850001- 
5 6216-81-4860 CLIP 1 26850001- 
6 6732-71-3210 NUT 1 26850001- 
7 6216-24-5730 CLIP 1 26850001- 
8 6736-21-5310 BOLT 1 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046631 


ESE 
Heater 


Ref. A131P-01B5 Page 030070 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


AIR CONNECTOR 
Item Part No. Part Name | Qty Serial No. 
1 6745-11-4190 CONNECTOR 1 26850008- 
Ll6745-11-4170 CONNECTOR 1 26850001-26850007 
2 6745-11-4140 CONNECTOR 1 26850001- 
3 6745-11-4150 — CLAMP 1 26850001- 
4 6745-11-4160 — O-RING 1 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00046659 
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Air Intake Connector 
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Air Intake Manitold 
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A131R-01A4 


Ref. 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
AIR INTAKE HEATER 


Serial No. 


26853733- 


Qty 


Part Name 
HEATER,AIR INTAKE 


Part No. 
6745-81-4111 


Item 


-26873832 


26850001 
26850001- 


1 
1 
1 


6745-81-4110 HEATER,AIR INTAKE 


6745-81-4120 GASKET 


1 
2 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046632 
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Healer 
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Air Intake Manitold "9. 


Ref. A131V-01A3 Page 030090 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
AIR INTAKE CONNECTOR MOUNTING 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6736-81-8730 BOLT 2 26850001- 
2 6745-11-4180 BOLT 2 26850001- 
3 6745-81-4120 GASKET 1 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00047228 


3... =.. 
Turbocharger 


Ref. A151R-01A3 Page 030100 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
EXHAUST CONNECTOR CLAMP 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6742-01-3620 CLAMP 1 26850001- 
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Ref. A151V-01A6 Page 030110 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
EXHAUST MANIFOLD 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6745-11-5110 MANIFOLD,EXHAUST 1  26850001- 
2 6745-11-5810 GASKET 6 26850001- 
3 6732-11-5860 BOLT 8 26850001- 
4 6745-11-5170 BOLT 4  26850001- 
5 6754-11-5150 SPACER 12 26850001- 
6 6745-11-5120 MANIFOLD,EXHAUST 1  26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046692 
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Ref. A153T-01D4 Page 030120 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
TURBOCHARGER OIL PIPING 

Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  6745-51-8130 HOSE 1 26850001- 
2 6732-51-8180 CONNECTOR ASS'Y 2 26850001- 
6736-51-8710 * O-RING 1 26850001- 
3 6732-81-8850 * CONNECTOR 1 26850001- 
4 6732-81-8860 ` O-RING 1 26850001- 
5 6732-51-8370 HOSE 1 26850001- 
6 07281-00359 CLAMP 2 26850001- 
7 6745-51-8110 TUBE 1 26850001- 
8  6731-51-8150 O-RING 1 26850001- 
9 6745-51-8120 CONNECTOR 1 26850001- 
10  6732-71-3220 BOLT 2 26850001- 
11 6207-51-7690 GASKET 1 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A153U-01A1 Page 030130 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
AIR INTAKE MANIFOLD 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6745-11-4110 COVER 1 26850001- 
2 6745-11-4120 GASKET 1 26850001- 
3 6732-21-6630 BOLT 9 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Turbocharger 


Ref. A153W-01A2 Page 030140 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
AIR TRANSFER CONNECTION 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 1307682H1 PIPE 1 26850001- 
2 1240101H1 PLUG 1 26850001- 
3 6738-11-4370 O-RING 1 26850001- 
4 6738-11-4390 NUT 1 26850001- 
5 6738-11-4380 CLAMP 1 26850001- 


Reference:A153W-01A2 Page:030140 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A1539-01C8 Page 030150 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
TURBOCHARGER 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6732-81-8810 STUD 4 26850001- 
2 6732-81-8820 NUT 4 26850001- 
3 6745-81-8040 TURBOCHARGER, KIT 1 26850001- 
f * TURBOCHARGER 1 26850001- 
4 6207-51-7690 " GASKET,OIL DRAIN 1 26850001- 
5 6732-81-8830 * GASKET 1 26850001- 
6 6738-11-4370 * O-RING 1 26850001- 
7 6736-51-8710 * O-RING 1 26850001- 
8 6732-81-8860 * O-RING 1 26850001- 
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Ref. A1570-01F6 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


030160 


HEAT SHIELD 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1  6745-81-8410 BRACKET 1 26850001- 
2  6745-81-8420 BRACKET 1 26850001- 
3 6745-81-8430 BRACKET 1 26850001- 
4 01581-01008 NUT 4 26850001- 
5 6745-81-8440 COVER 1 26850001- 
6 01435-00820 BOLT 6 26850001- 
7  154-61-16570 WASHER 6 26850001- 
8 01643-31032 WASHER 4 26850001- 
9  6745-81-8451 COVER 1 26850001- 
10 6745-11-5310 COVER 1 26850001- 
11 6050-71-5710 BRACKET 2 26850001- 
12 01435-00816 BOLT 2 26850001- 
13  6138-81-8660 SPACER 2  26850001- 
14 01435-00855 BOLT 2 26850001- 
15 6743-81-8490 BRACKET 1 26850001- 
16 01435-00820 BOLT 1 26850001- 
17  154-61-16570 WASHER 1 26850001- 
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Ref. A1610-01K0 Page 030170 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


MUFFLER 

Item Part No. Part Name | Qty Serial No. 

1  6745-11-5720 MUFFLER 1 26850001- 
2 6743-11-5230 | CLAMP 1 26850001- 
3  01010-E1235 BOLT 2 26850001- 
4 01643-31232 WASHER 2 26850001- 
5 6206-11-5850 PLATE 1 26850001- 
6 6222-11-5940 U-BOLT 2 26850001- 
7 01594-01008 NUT 4 26850001- 
8  6745-11-5730 BRACKET 1 26850001- 
9 01435-01225 BOLT 4 26850001- 

10 207-01-68170 TUBE 1 26850001- 

11 6151-11-5280 RING 1 26850001- 

12 6745-11-5710 TUBE 1 26850001- 

13 6743-11-5750 | BRACKET 1 26850001- 

14 01435-01025 BOLT 1 26850001- 

15 01435-01020 BOLT 1 26850001- 

16 07283-31079 CLIP 1 26850001- 

17 01643-31232 WASHER 2 26850001- 

18 01597-01211 NUT 2 26850001- 

19 6745-81-8464 COVER 1 26852324- 
L16745-81-8463 COVER 1 26850008-26852323 
[16745-81-8462 COVER 1 26850003-26850007 
L16745-81-8461 COVER 1 26850001-26850002 
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Ref. A1610-01K8 Page 030180 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
MUFFLER (WITH BOSS MUFFLER)(#26851997-) 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1  6745-11-6120 MUFFLER 1 26851997- 
2  6743-11-5230 CLAMP 1 26851997- 
3  01010-E1235 BOLT 26851997- 
4 01643-31232 WASHER 26851997- 
5 6206-11-5850 PLATE 26851997- 
6 6222-11-5940 U-BOLT 26851997- 

7 26851997- 

8 26851997- 

26851997- 


2 
2 
1 
2 
01594-01008 NUT 4 
6745-11-6130 COVER 1 
9 01435-00820 BOLT 4 
10 154-61-16570 WASHER 4 26851997- 
11 6745-11-6140 BRACKET 1 26851997- 
12 01435-01225 BOLT 4 26851997- 
13 6745-11-6150 BRACKET 1 26851997- 
14 01435-00820 BOLT 2 26851997- 
15 207-01-68170 TUBE 1 26851997- 
16 6151-11-5280 RING 1 26851997- 
17 6745-11-5710 TUBE 1 26851997- 
18 6743-11-5750 BRACKET 1 26851997- 
19 01435-01025 BOLT 1 26851997- 
20 01435-01020 BOLT 1 26851997- 
21 07283-31079 CLIP 1 26851997- 
22 01643-31232 WASHER 2 26851997- 
23 01597-01211 NUT 2 26851997- 
24 6745-81-8464 COVER 1 26851997- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A173R-01A5 | | Page 030190 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
THERMOSTAT(#26850001-26852734) 


Item Part No. Part Name Qty Serial No. 
1 6741-61-1610 THERMOSTAT 1 26850001-26852734 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00046623 
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21997017 
Cylinder Block 


Ref. A173R-01A8 Page 030200 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
THERMOSTAT(#26852735-) 

Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6741-61-1610 THERMOSTAT 1 26852735- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A173S-01A4 Page 030210 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
WATER OUTLET CONNECTION(#26850587-) 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6745-61-6130 CONNECTION 1 26850587- 
2 6732-21-5160 BOLT 2 26850587- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00069357 


Ref. A2019-01A4 Page 030220 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CYLINDER BLOCK 

Item Part No. Part Name Qty Serial No. 

1 6745-21-1190 CYLINDER BLOCK KIT 1 26850001- 
* * BLOCK ASS'Y 1 26852918- 
x * BLOCK ASS'Y 1 26852360-26852917 
* * BLOCK ASS'Y 1 26850001-26852359 
6742-01-1360 * PLUG 3  26850001- 

2 6742-01-1370 * PLUG 4  26850001- 

3  6732-21-1810 * PLUG 3  26850001- 

4 6742-01-1420 * PLUG 3  26852918- 
L16742-01-1420 * * PLUG 4  26850001-26852917 

5 6742-01-5160 * BUSHING 7 26850001- 

6  6741-21-1140 * BOLT 14 26850001- 

7 46741-21-1130 * * CAP,MAIN METAL 7 26850001- 

8  6745-41-2151 * GUIDE, TAPPET 12  26852360- 
O6745-41-2150 * * GUIDE, TAPPET 12  26850001-26852359 

9 x * BLOCK,CYLINDER 1 26852918- 
* * " BLOCK,CYLINDER 1  26850001-26852917 

10 6742-01-5159 LINER KIT 6 26850001- 
* * LINER,CYLINDER 1 26850001- 

11 6742-01-1520 * SEAL 1 26850001- 

12 6745-21-1290 YLINDER BLOCK KIT 1 26850001- 
6732-21-6120 PIN, DOWEL 2 26850001- 

13 6742-01-1470 ` PIN 4 26850001- 

14 6745-21-1610 * NOZZLE,COOLING 6 26850001- 

15 6736-11-4460 * BOLT 6 26850001- 

16 6216-94-3450 * COCK,DRAIN 1 26850001- 

17 6742-01-1460 * PLUG 1 26850001- 

18 6732-21-1960 * PLUG ASS'Y 6 26850001- 
6215-81-9510 * PLUG 1 26850001- 

19 6215-81-9710 ` * O-RING 1 26850001- 


Reference:A2019-01A4 


Page:030220 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CYLINDER BLOCK 


Item Part No. Part Name Qty Serial No. 
20 6735-21-1910 * PLUG ASS'Y 1 26850001- 
6735-21-1920 ` * PLUG 1 26850001- 
21 6735-21-1930 ` * O-RING 1 26850001- 
22 6742-01-1480 * PLUG 1 26850001- 
23 6742-01-4080 * O-RING 1 26850001- 
24 6732-11-1910 * PLUG 1 26850001- 
25 6732-11-1920 * PLUG 7 26850001- 
26 6742-01-1380 * PLUG 2 26850001- 
27 6745-41-2100 TAPPET ASS'Y 12 26850001- 
* * SOCKET 1 26850001- 
28 w * ROLLER 1 26850001- 
29 $ * TAPPET 1 26850001- 
30 # * PIN 1 26850001- 


Reference:A2019-01A4 


Page:030220 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00053522 


ty inca BI: k 
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14 


20058622 


Ref. A2049-01A2 Page 030230 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


FRONT COVER 

Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  6745-21-3110 HOUSING 1 26850001- 
2  6742-01-0540 BOLT 3  26850001- 
3  6741-21-3820 BOLT 3  26850001- 
4 6741-21-3810 GASKET 1 26850001- 
5 6742-01-0550 SEAL KIT 1 26850001- 
6742-01-5542 * TOOL (NOT SHOWN) 1 26850001- 

6 6742-01-0950 * SEAL 1 26850001- 
7 6741-21-3540 ` NUT 5 26850001- 
8  6741-21-3530 CARRIER 1 26850001- 
9 6745-21-3210 COVER 1 26850001- 
10 6736-21-5310 BOLT 13 26850001- 
11 6742-01-0530 BOLT 11 26850001- 
12 6735-21-7240 BOLT 2 26850001- 
13 6742-01-3320 SEAL 1 26850001- 
14 (09920-00150) LIQUID GASKET AR 26850001- 


Reference:A2049-01A2 Page:030230 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00046639 


21197097 
Cylinder Block 


Page 030240 
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Part No. 


6735 
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EC Ws A DE 
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7210 CONNECTOR 


5530 PLUG 
3190 GOVER 
3360 SEAL 
1720 BOLT 


3220 SEAL 


GZ 19 LE 
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Reference: A207P-01A5 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046630 


Ref. A207V-01A2 Page 030250 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CABIN HEATER PLUG 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6742-01-1380 PLUG 2 26850001- 
2 6732-11-1910 PLUG 5 26850001- 
3 6732-11-1920 PLUG 3 26850001- 


Reference:A207V-01A2 


Page:030250 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046687 


Ref. A2080-01A0 Page 030260 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
BREATHER HOSE 


1 07286-01960 HOSE 26850001- 
2 07285-00220 CLIP 26850001- 


Item Part No. Part Name | Oty | Serial No. 
1 
1 

3 01643-30823 WASHER 1 26850001- 


Reference:A2080-01A0 Page:030260 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00046691 


34 
Dil Pan 


Ref. A211U-01A2 


Page 030270 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
OIL LEVEL SENSOR 


Item Part No. Part Name | Oty | Serial No. 
1 6734-71-5610 BOLT 1 26850001- 
2 6741-81-9220 SENSOR 1 26850001- 
3 7831-91-4220 * O-RING 1 26850001- 
4 6738-82-5810 CLIP 1 26850001- 
5 6301-11-4630 PLATE 1 26850001- 
6 08193-20010 CLIP 1 26850001- 
7 6736-81-6170 NUT 1 26850001- 
8 6732-61-3140 BOLT 1 26850001- 


Reference:A211U-01A2 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00053523 - 
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3 F 
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Ref. A2119-01C0 Page 030280 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
OIL PAN AND SUCTION TUBE 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  6743-51-5521 CONNECTOR 1 26850001- 
2  6743-51-5550 GASKET 1 26850001- 
3 6742-01-2630 BOLT 2 26850001- 
4 6742-01-0310 SPACER 2 26850001- 
5 6743-51-6121 BRACE 1 26850001- 
6 6743-51-6161 BRACE 1 26850001- 
7 6733-71-5840 BOLT 2 26850001- 
8 01435-01020 BOLT 1 26850001- 
9 6736-81-6170 NUT 1 26850001- 

10 6735-71-3220 BOLT 1 26850001- 

11 6745-21-5210 PAN 1 26850001- 

12 6745-21-5130 GASKET 1 26850001- 

13 6736-21-5320 PLUG 1 26850001- 

14 6732-21-5170 GASKET 1 26850001- 

15 6738-21-5611 COCK ASS'Y 1 26850001- 

6738-21-5621 * COCK 1 26850001- 

16 6738-21-5630 * JOINT 1 26850001- 

17 6738-21-5640 * UNION 1 26850001- 

18 07005-02216 GASKET 1 26850001- 

19 6732-21-5160 BOLT 32 26850001- 

20 1304891H1 PLATE 1 26850001- 

21 6733-71-5680 BOLT 3 26850001- 

22 (09920-00150) LIQUID GASKET AR 26850001- 


Reference:A2119-01C0 


Page:030280 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00048957 


ASE 
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Ref. A219P-01B3 030290 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
OIL LEVEL GAUGE 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6743-22-5110 PLUG 1 26850001- 
2 6743-21-5610 GAUGE 1 26850001- 
3 6743-21-5540 TUBE,OILLEVEL 1 26850001- 
4 6732-41-6210 NUT 1 26850001- 
5 6745-21-5620 BRACE 1 26850001- 
6 6732-61-6140 BOLT 1 26850001- 
7 6736-21-5310 BOLT 1 26850001- 


Reference:A219P-01B3 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A219P-01CO Page 030300 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
OIL LEVEL GAUGE(#26852077-) 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6745-21-5640 BRACKET 1 26852077- 
2 6732-41-6210 NUT 1 26852077- 
3 6736-21-5310 BOLT 1 26852077- 
4 6743-22-5110 PLUG 1 26852077- 
5 6743-21-5540 TUBE,OILLEVEL 1 26852077- 
6 6743-21-5610 GAUGE 1 26852077- 


Reference:A219P-01C0 Page:030300 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A2219-01C0 Page 030310 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FLYWHEEL HOUSING 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 


1 6743-21-4190 GASKET 1 26850001- 
2  6742-01-5053 COVER 1 26850001- 
3 6732-21-1310 SEAL 1 26850001- 
4 6732-21-4290 BOLT 8 26850001- 
5 6732-21-4171 GASKET 1 26850001- 
6 6741-21-4110 HOUSING,FLYWHEEL 1 26850001- 
7 6732-21-4220 BOLT 12  26850001- 
8 6732-21-4150 PLUG 1 26850001- 
9 6732-21-4161 O-RING 1 26850001- 
10 6732-11-1920 PLUG 1 26850001- 
11 6215-81-9530 PLUG 1 26850001- 
12 6215-81-9730 O-RING 1 26850001- 
13 (09920-00150) LIQUID GASKET AR 26850001- 


Reference:A2219-01C0 Page:030310 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046663 


1742 HST 
Flywheel Housing 
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Ref. A223P-01C8 Page 030320 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


FLYWHEEL 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6741-31-4100 FLYWHEEL ASS'Y 1 26850001- 
6741-31-4180 * GEAR,RING 1 26850001- 
2 f ` FLYWHEEL 1 26850001- 


Reference:A223P-01C8 Page:030320 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046860 
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Flywheel 


Ref. A223R-01A0 Page 030330 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FLYWHEEL MOUNTING 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 


1 6732-31-4120 WASHER 8 26850001- 
2 6732-31-4130 BOLT 8 26850001- 


Reference:A223R-01A0 Page:030330 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00049565 
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Ref. A2319-01A3 Page 030340 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CRANKSHAFT 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6745-31-1120 CRANKSHAFT ASSY 1 26850001- 
W * PIN,DOWEL 1 26850001- 
2 W ' GEAR 1 26850001- 
3 W * CRANKSHAFT ASS'Y 1 26850001- 
W * PIN,DOWEL 1 26850001- 
4 * * BOLT 4 26850001- 
5 W * CRANKSHAFT 1 26850001- 
6 * * RING 1 26850001- 
7 6742-01-5199 MAIN METAL ASS'Y 1 26850001 - 
W * METAL 6 26850001- 
8 W * METAL 1 26850001- 
9 W * METAL 7 26850001- 
10 6742-21-8500 METAL SET 1 26850001- 
W * METAL 1 26850001- 
W * METAL 1 26850001- 


Reference:A2319-01A3 


Page:030340 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046622 


AO ZAPADA 
Crankshat1 


Ref. A233P-01A4 Page 030350 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
DAMPER 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6742-01-5289 DAMPER 1 26850001- 
2 6742-01-1890 BOLT 4 26850001- 


Reference:A233P-01A4 Page:030350 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
“00049566 


29045665 


Ref. A2359-01A5 Page 030360 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


PISTON 

Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  6745-31-2110 PISTON 6 26850001- 
2 6745-31-2140 PIN 6 26850001- 
3 6742-01-5309 RING,SNAP 12 26850001- 
4 6745-31-2010 PISTON RING ASS'Y 6 26850001- 

* * RING,TOP 1 26850001- 
5 * * RING,SECOND 1 26850001- 
6 m ` RING,OIL 1 26850001- 
7 6743-31-3100 RODASS'Y 6 26850001- 

6743-31-3120 * BUSHING 1 26850001- 
8 * * ROD 1 26850001- 
9 1304869H1 * BOLT 2 26850001- 
10 6742-01-4340 - NUT 2 26850001- 
11 6743-31-3210 METAL 12 26850001- 


Reference:A2359-01A5 Page:030360 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A237P-01A5 Page 030370 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CRANK PULLEY 


Item Part No. Part Name | Oty | Serial No. 
1 6745-61-3210 PULLEY 1 26850001- 
2 6732-11-1720 BOLT 4 26850001- 


Reference:A237P-01A5 Page:030370 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A237P-01A6 Page 030380 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CRANK PULLEY (EUROPE SPEC.)(#26852077-) 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6742-01-0520 PULLEY 1 26852077- 
2 6732-11-1720 BOLT 4 26852077- 
Page:030380 


Reference:A237P-01A6 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046866 


Ref. A241S-01A1 | Page 030390 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ROCKER LEVER 


Item Part No. Part Name Qty Serial No. 

1  6744-41-5010 CROSSHEAD 12  26850001- 

2  6745-41-5100 LEVER ASS'Y 6 26850001- 
6744-41-5030 * SUPPORT 1 26850001- 

3  6744-41-3020 * BOLT 2 26850001- 

4 6745-41-5400 * LEVERASSY 1 26850001- 

5 6732-41-5430 * * NUT 1 26850001- 

6  6745-41-5430 * * SCREW 1 26850001- 

7 6745-41-5200 * LEVER ASS'Y 1 26850001- 

8 6732-41-5430 ` * NUT 1 26850001- 

9  6745-41-5430 * * SCREW 1 26850001- 

10 6745-41-5110 * SHAFT 2 26850001- 

11 6745-41-3100 ROD,PUSH 12 26850001- 

12 6745-11-7111 HOUSING 1 26852678- 
6745-11-7110 HOUSING 1 26850001-26852677 

13 6733-61-3150 BOLT 7 26850001- 

14 6745-11-7810 GASKET 1 26850001- 


Reference:A241S-01A1 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00053525 


Ref. A2419-01A6 030400 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CAMSHAFT 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6745-41-1110 CAMSHAFT 1 26850001- 
2 6745-41-1130 GEAR 1 26850001- 
3 6744-41-1010 SUPPORT 1 26850001- 
4 6732-41-1260 BOLT 2 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Reference:A261R-01A0 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A267R-01A3 Page 030420 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ACCESSORY DRIVE PULLEY 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6743-91-6110 PULLEY 1 26850001- 


Reference:A267R-01A3 
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Ref. A267R-01A5 Page 030430 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ACCESSORY DRIVE PULLEY (SAND TERRAIN SPEC.)(#26852077-) 

Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6743-91-6120 PULLEY 1 26852077- 


Reference:A267R-01A5 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00046638 
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Page 030440 


A301P-01A8 


Ref. 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
OIL PUMP 


Qty | Serial No. 


Part Name 


Part No. 


Item 


26850001- 
26850001- 


4 


6745-51-1110 PUMP ASS'Y,OIL 1 


6735-51-1120 BOLT 


1 
2 


Page:030440 


Reference:A301P-01A8 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00049571 
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Ref. A311P-01A7 Page 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
OIL FILTER AND PIPING(#26850217-) 


030450 


Item Part No. Part Name Serial No. 
1 6741-51-5210 ELBOW 26850217- 
6743-51-9930 HOSE 26850217- 


Qty 
2 
1 
6741-51-5230 ELBOW 2 2685021 7- 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 


2 
3 
4 6743-51-9940 HOSE 2685021 7- 
5 6743-51-5110 HEAD 2685021 7- 
6  6742-01-4540 CARTRIDGE 26850217- 
7 6745-51-5220 BRACKET 
8  6735-71-3220 BOLT 
9 6731-51-6280 FILTER 
10 6741-61-2120 O-RING 
11 6731-51-6290 FILTER 
12  6731-11-8290 SEAL 


26850217- 
26850217- 
26850217- 
26850217- 
26850217- 
26850217- 


Reference:A311P-01A7 
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Ref. A3119-01A0 | Page 030460 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
OIL FILTER PIPING RELATED PARTS 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6743-51-9950 O-RING 2 26850001- 
2 6743-51-9960 O-RING 2 26850001- 
Reference:A3119-01A0 


Page:030460 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00048955 
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Ref. A331P-01B9 Page 030470 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


OIL COOLER 
Item Part No. Part Name | Qty Serial No. 
1 6743-61-2112 COVER 26855044- 
6743-61-2111 COVER 26850001-26855043 


2 6731-61-2151 VALVE 

3 6742-01-2491 GASKET 

4 6742-01-2500 HEAD 26850001- 
5  6732-21-6610 BOLT 26850001- 
6 
7 
8 


Q 

1 

1 

1 26850001 - 

1 

1 

4 
6732-11-1930 PLUG 2 26850001 - 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

2 


26850001 - 


6742-01-5202 PLUNGER 26850001- 
6743-61-2150 SPRING 26850001- 

9 6742-01-4220 PLUG 26850001- 
10 6742-01-5117 VALVE 26850001- 
11 6743-51-4430 GASKET 26850001- 
12 6743-61-2210 CORE 26850001 - 
13  6742-01-1080 GASKET 26850001- 
14  6742-01-2441 BOLT 26850001- 
15 6741-61-6110 BOLT 26850001- 


Reference:A331P-01B9 Page:030470 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046628 
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Ref. A401S-01A0 Page 030480 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL INLET FITTING 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 


1 6745-71-5170 ELBOW 1 26850001- 
2 6216-74-6220 O-RING 1 26850001- 
3 02896-11012 O-RING 1 26850001- 


Reference:A401S-01A0 Page:030480 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00049567 
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Ref. A4019-01A1 Page 030490 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL PUMP 
Item Part No. Part Name Oty | Serial No. 
1 (6745-71-1170) FUEL PUMP,(SEE FIG.A4019-02A1) 1 26850001- 
2 6745-71-3210 GEAR 1 26850001- 
3 6741-61-2120 O-RING 1 26850001- 
4 6742-01-5507 SEAL 1 26850001- 
5 6734-71-5270 STUD 4 26850001- 
6 6736-81-6170 NUT 4 26850001- 


Reference:A4019-01A1 
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Ref. A4019-02A1 Page 030500 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL PUMP (INNER PARTS) 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  6745-71-1170 FUEL PUMP 1 26850001 - 
6744-71-1020 ` PIN 1 26850001- 
2 6744-71-1040 * SPRING WASHER 1 26850001- 
3 6732-21-1960 ` PLUG ASS'Y 2 26850001- 
4 6560-81-4530 * O-RING 1 26850001- 
5 6744-71-1250 * NUT 1 26850001- 
6 6732-61-3170 * BOLT 7 26850001- 
7 6745-71-1220 * BOLT 4 26850001- 
8  6745-71-1230 ` SEAL 1 26850001- 
9 Y * HUB 1 26850001- 
10 # * TAPPET 2 26850001- 
11 * * BODY 1 26850001- 
12 6745-71-1180 * FUEL PUMP 1 26850001 - 
13 6745-71-1240 * HEAD 1 26850001- 
14 6745-71-1250 ' GASKET 1 26850001- 
15 f ` TAG 1 26850001- 
16 # * ADAPTER 1 26850001 - 
17 6745-71-1260 ` GASKET 1 26850001- 
18 6745-71-1130. WASHER 3 26850001- 
19 6745-71-6130 CONNECTOR 3 26850001- 
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Ref. 


A411P-01B7 


Page 030510 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL FILTER (EXTRA POOR FUEL) (WATER+DUST) (ARRANGE)(#26850005-) 


Item Part No. Part Name Qty Serial No. 

1 6745-71-6240 SUPPORT 1 26850005- 

2 6732-11-4150 BOLT 5 26850005- 

3  6745-71-6110 | HEAD ASS'Y 1 26850005- 
6732-21-1960 — * PLUG ASS'Y 3 26850005- 
6215-81-9510 * PLUG 1 26850005- 

4 6215-81-9710 ` * O-RING 1 26850005- 

5 600-411-1191 * CARTRIDGE, CORROSION RESISTOR 1 26850005- 

6 6745-71-1130 + WASHER 2 26850005- 

7 6745-71-6130  * CONNECTOR 2 26850005- 

8  6745-71-6170 + ADAPTER 1 26850314- 
Ll6745-71-6160 * ADAPTER 1 26850070-26850313 
O6745-71-6140 * ADAPTER 1 26850005-26850069 

9 6754-71-6330 ` ADAPTER 1 26850005- 

10 6745-71-6150 — ` HEAD 1 26850005- 

11  6754-79-6140 - CARTRIDGE,FUEL FILTER 1 26852429- 
6754-79-6130  * CARTRIDGE,FUEL FILTER 1 26850005-26852428 

12 6732-22-3110 BOLT 2 26850005- 

13 6731-61-4250 BOLT 2 26850005- 

14 6745-71-6230 BRACKET 1 26850005- 
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Ref. A411R-01B7 Page 030520 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL FILTER PIPING 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6745-71-5110 TUBE 1 26850001- 
2 6745-71-5120 TUBE 1 26850001- 
3 6745-71-5210 BRACE 1 26850001- 
4 6736-21-5310 BOLT 1 26850001- 
5 6745-71-5220 CLAMP 1 26850001- 
6 6745-71-5160 COVER 4 26850001- 
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Ref. A411S-01C7 Page 030530 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL PIPING 

Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  6745-71-5610 CONNECTOR 1 26850001- 
2 6732-22-3110 BOLT 2 26850001- 
3 6732-21-1960 PLUG ASS'Y 1 26850001- 
6215-81-9510 * PLUG 1 26850001- 
4 6215-81-9710 ` O-RING 1 26850001- 
5  6745-71-5180 ELBOW 1 26850001- 
6  6735-21-4160 O-RING 1 26850001- 
7 02896-11009 O-RING 1 26850001- 
8 6745-71-5440 TUBE 1 26850001- 
9  6745-71-5450 CLIP 1 26850001- 
10 6732-71-6510 BOLT 2 26850001- 
11 6732-61-3140 BOLT 1 26850001- 
12 6745-71-1130 WASHER 4 26850001- 
13  6745-71-5460 TUBE 1 26850001- 
14 6732-71-6510 BOLT 1 26850001- 
15 6732-71-5620 BOLT 1 26850001- 
16 6731-74-5910 WASHER 2 26850001- 
17 6745-71-1130 WASHER 2 26850001- 
18 6745-71-5470 TUBE 1 26850001- 
19 6732-71-6510 BOLT 1 26850001- 
20 6754-71-5430 VALVE,CHECK 1 26850001- 
21 6731-74-5910 WASHER 1 26850001- 
22 6745-71-1130 WASHER 3 26850001- 
23 6745-71-5190 PLUG 1 26850001- 
24 6744-71-3050 PLUG ASSY 1 26850001- 
6744-71-3060 7: PLUG 1 26850001- 
25 6737-51-8770 ' O-RING 1 26850001- 
26 6216-74-6190 BOLT 2 26850001- 
27 6745-71-5580 CONNECTOR 1 26850001- 


Reference:A411S-01C7 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


FUEL PIPING 

Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
28 6744-71-3050 PLUG ASSY 1 26850001- 

3678602 * PLUG 1 26850001- 
29 6737-51-8770 7: O-RING 1 26850001- 
30 6745-71-6130 CONNECTOR 1 26850001- 
31 6745-71-5480 TUBE 1 26850001- 
32 6745-71-5490 UNION ASSY 1 26850001- 

6745-71-5620 * UNION 1 26850001- 
33 6735-21-4160 * O-RING 1 26850001- 
34 6732-71-6510 BOLT 2 26850001- 
35 6745-71-1130 WASHER 5 26850001- 
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Ref. A411T-01A1 Page 030540 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL INJECTION PIPING 


Item Part No. Part Name Qty Serial No. 
1 6745-71-4110 TUBE 1 26850001- 
2 6745-71-4120 TUBE 4 26850001- 
3 6745-71-4140 TUBE 1 26850001- 
4 6745-71-4150 TUBE 1 26850001- 
5 6745-71-4310 | MANIFOLD ASSY 1 26850001- 
6 6745-71-4320 : SENSOR,PRESSURE 1 26850001- 
7 6745-71-4330  * VALVE,RELIEF 1 26850001- 
8 6732-61-4120 BOLT 3 26850001- 
9 6754-71-1991 DECAL 2 26851572- 
O6754-71-1990 DECAL 2 26850001-26851571 
10 6745-71-5540 — CONNECTOR ASS'Y 6 26850001- 
f * CONNECTOR 1 26850001- 
11 6745-71-5550 ' O-RING 1 26850001- 
12 6754-71-5540 RETAINER 6 26850001- 
13 6754-81-9380 | BRACKET 1 26852780- 
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Ref. A4110-01B8 Page 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL FILTER (ADDITIONAL FILTER SPEC.)(#26852077-) 


030550 


Item Part No. Part Name Qty Serial No. 


1 6745-71-6240 SUPPORT 1 26852077- 
2  6732-11-4150 BOLT 5 26852077- 
3 6735-21-1910 PLUG ASSV 3 26852077- 
6735-21-1920 * PLUG 1 26852077- 
4 6735-21-1930 * O-RING 1 26852077- 
5 6745-71-1130 WASHER 2 26852077- 
6 6745-71-6130 CONNECTOR 2 26852077- 
7 6745-71-6180 HEAD 1 26852077- 
8 6754-79-6140 CARTRIDGE,FUEL FILTER 2 26852990- 
6754-79-6130 CARTRIDGE,FUEL FILTER 2 26852077-26852989 
9 6732-22-3110 BOLT 2 26852077- 
10 6731-61-4250 BOLT 2 26852077- 
11 6745-71-6230 BRACKET 1 26852077- 
12 6732-11-1910 PLUG 2 26852077- 
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Ref. A417P-01C0 Page 030560 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL TRANSFER PUMP 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  6745-71-5310 TUBE 1 26850001- 
2 6732-71-6510 BOLT 1 26850001- 
3  6731-74-5910 WASHER 2 26850001- 
4 6745-71-1130 WASHER 2 26850001- 
5  6745-71-5390 VALVE,CHECK 1 26850001- 
6 6745-71-5410 TUBE 1 26850001- 
7 6732-71-6510 BOLT 1 26850001- 
8  6745-71-1130 WASHER 4 26850001- 
9  6745-71-5430 CONNECTOR 1 26850001- 
10 6745-71-1820 PUMP ASS'Y FUEL 1 26850001- 
6745-71-1830 * ISOLATOR 2 26850001- 
11 6745-71-1840 * PUMP,FUEL 1 26850001- 
12 6732-21-4180 BOLT 4 26850001- 
13  6745-71-1860 BRACKET 2 26850001- 
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Ref. A417S-01A1 Page 030570 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL SYSTEM ACCESSORIES 


Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 


1 6745-71-9710 COVER 5 26850185- 
2 6217-71-5770 CLAMP 14 26850185- 
3 6754-71-9710 COVER 9 26850185- 
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Ref. A4170-01A5 Page 030580 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL TRANSFER PUMP WIRE COVER(#26851201-) 
Item Part No. Part Name | Oty | Serial No. 


1 6745-71-1850 COVER 1 26851201- 
2 08034-20519 BAND 2 26851201- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A4219-01B3 


Page 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


030600 


INJECTOR 
Item Part No. Part Name | Qty Serial No. 
1 6745-11-3102 INJECTOR 6 26852174- 
L16745-11-3100 INJECTOR 6 26850001-26852173 
2 6745-11-3110 — CLAMP 6 26850001- 
3 6745-11-3150 — BOLT 12 26850001- 
4 6754-11-3120 O-RING 1 26850001- 
5 6743-11-3230 — GASKET 1 26850001- 
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Ref. A471P-01A3 Page 030610 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ELECTRONIC CONTROLLER(#26850008-) 
Item Part No. Part Name Qty Serial No. 

1 6271-81-9200 | SENSOR 1 26852669- 
L16754-81-9200 SENSOR ASS'Y 1 26850008-26852668 
6754-81-9410 | SENSOR ASS'Y,POSITION 1 26852669- 

2 6271-81-9220 O-RING 1 26852669- 

3  6261-81-2901 SENSOR ASS'Y,POSITION 1 26850166- 
L16261-81-2900 SENSOR ASS'Y,POSITION 1 26850008-26850165 
6261-81-2911 * SENSOR,POSITION 1 26850166- 
06261-81-2910 * SENSOR,POSITION 1 26850008-26850165 

4 6271-81-9220 ` O-RING 1 26850166- 
L16261-81-2920 * O-RING 1 26850008-26850165 

5 6745-81-9440 BOLT 1 26850008- 

6  6732-71-3240 NUT 1 26850008- 

7 6732-71-3220 BOLT 1 26850008- 

8 6732-61-3110 BOLT 2 26850008- 

9 6735-61-2120 BOLT 4 26850008- 

10 6732-21-4180 BOLT 1 26850008- 
11 6734-71-5520 BOLT 1 26850008- 
12 6745-81-9560 SCREW 3 26850008- 
13 6745-81-9570 WIRE 1 26850008- 
14 6754-81-9110 ISOLATOR,VIBRATION 4 26850008- 
15 6754-81-9130 ISOLATOR,VIBRATION 4 26850008- 
16 6754-81-9180 SCREW 1 26850008- 
17 6745-81-9510 COOLER. ELECTRIC CONTROL 1 26850008- 
18 6261-81-1900  SENSOR,PRESSURE 1 26850008- 
19 6744-81-4010 — SWITCH,PRESSURE 1 26850008- 
20 6261-81-6900 SENSOR ASS'Y, TEMPERATURE 1 26850008- 
21 6754-81-2701 SENSOR ASS'Y,PRS TEMPERATURE 1 26851859- 
1 


Reference:A471P-01A3 
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Ref. A471R-01A0 Page 030620 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ELECTRONIC CONTROLLER PIPING 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
6745-71-1130 WASHER 1 26850001- 


6745-71-6130 CONNECTOR 1 26850001- 
6745-71-5230 TUBE 1 26850001- 
6745-71-5240 TUBE 1 26850001- 
6745-71-5160 COVER 4 26850001- 


O1 + ON — 


Reference:A471R-01A0 Page:030620 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00049630 
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Ref. A4719-01A2 Page 030630 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ELECTRONIC CONTROLLER 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 600-468-1200 CONTROLLER ASS'Y 1 26850129- 
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Ref. A501R-01A8 Page 030640 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
WATER INLET CONNECTION 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 


1 
2 
3 


6742-01-4490 
6732-71-3220 
6741-61-6130 


TUBE 1 26850001- 
BOLT 2 26850001- 
GASKET 1 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00049568 


Ref. A5019-01A2 | Page 030650 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


WATER PUMP 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6743-61-1531 KIT, WATER PUMP 1 26850001- 
* * WATER PUMP ASS'Y 1 26850001- 
2 6741-61-1520 * SEAL 1 26850001- 


Reference:A5019-01A2 Page:030650 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A502P-01E3 Page 030660 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FAN DRIVE PULLEY 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  6743-61-3310 PULLEY 1 26850001- 
2  6743-61-3210 SPACER 1 26850001- 
3  6743-61-3220 PLATE 1 26850001- 
4 01435-01095 BOLT 1 26850001- 
5 01435-01085 BOLT 1 26850001- 
6 6743-61-3501 SUPPORT ASS'Y 1 26850001- 

x * SUPPORT 1 26850001- 
7 6731-61-3420 * RING,SNAP 2 26850001- 
8 6731-61-3430 ` RETAINER 1 26850001- 
9 6743-61-3530 7: BEARING,BALL 1 26850001- 

10 6743-61-3560 * BEARING,BALL 1 26850001- 

11 6743-61-3550 : HUB 1 26850001- 

12 6743-61-3610 BOLT 3 26850001- 

13 01435-01075 BOLT 1 26850001- 


Reference:A502P-01E3 Page:030660 
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Ref. A502R-01A4 Page 030670 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FAN DRIVE MOUNTING (FOR HARDENING ACCESSORY PULLEY) 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6735-71-3220 BOLT 4 26850001- 
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Page:030670 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00046627 


Ref. A502S-01A0 030680 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FAN DRIVE BELT 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6743-61-3710 BELT 1 26850001 - 
2 6743-61-4120 TENSIONER 1 26850001- 
3 6736-81-6190 BOLT 1 26850001- 
4 6743-61-4110 BRACKET 1 26850001- 
5 01436-01020 BOLT 2 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
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Ref. A5030-01C9 Page 030690 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
COOLING FAN 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 600-635-7870 FAN 1 26850001- 
2 01435-01030 BOLT 6 26850001- 
3 6743-61-3810 SPACER 1 26850001- 
4 01435-01045 BOLT 4 26850001- 
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Ref. A521P-01A0 030700 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CORROSION RESISTOR(#26850001-26852127) 

Item Part No. Part Name | Qty Serial No. 

1 6745-61-8110 UNION 2 26850001-26852127 

2 6732-71-6510 BOLT 1 26850001-26852127 

3 6731-74-5910 WASHER 4 26850001-26852127 

4 6745-71-1130 WASHER 3 26850001-26852127 

5 6745-71-6130 CONNECTOR 1 26850001-26852127 

6 6745-61-8120 CONNECTOR 1 26850001-26852127 

7 6745-61-8130 TUBE 1 26850001-26852127 

8 6745-61-8140 TUBE 1 26850001-26852127 

9 6745-61-8150 VALVE 2 26850001-26852127 
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Ref. A521P-01A2 030710 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
CORROSION RESISTOR (EXTRA POOR FUEL) (WATER+DUST) 
(ARRANGE)(#26852128-) 
Item Part No. Part Name _ | Qty | Serial No. 
1 6745-61-8110 UNION 2 26852128- 
2 6732-71-6510 BOLT 1 26852128- 
3 6731-74-5910 WASHER 4 26852128- 
4 6745-71-1130 WASHER 3 26852128- 
5 6745-71-6130 CONNECTOR 1 26852128- 
6 6745-61-8120 CONNECTOR 1 26852128- 
7 6745-61-8130 TUBE 1 26852128- 
8 6745-61-8140 TUBE 1 26852128- 
9 6745-61-8150 VALVE 2 26852128- 
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A601P-01C1 


Ref. 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ALTERNATOR (60A) 


Qty | Serial No. 


1 


Part Name 


Part No. 
(600-861-6110) 


Item 


1 


26850001- 


60A),(SEE FIG.A601P-02C1) 
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ALTERNATOR A. 
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Reference:A601P-01C1 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046851 


Ref. A601P-02C1 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ALTERNATOR (60A) (INNER PARTS) 


Page 030730 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 600-861-6110 ALTERNATOR A. (60A) 1 26850001- 

KDO-35100-0300 * ROTOR ASS'Y 1 26850001- 
2  KD1-33923-0790 * COLLAR 1 26850001- 
3  KD1-35923-0160 ` COLLAR 1 26850001- 
4 KD0-09201-0980 ` BEARING 1 26850001- 
5 KDO-35200-0460 * STATOR ASSY 1 26850001- 
6  KD0-35300-0350 * FRONT BRACKET ASS'Y 1 26850001- 
7 KDO-09201-1140 * * BEARING 1 26850001- 
8  KD0-35926-0070 ` * RETAINER 1 26850001- 
9 KDO-35951-0060 ` * PACKING 2 26850001- 
10 KDO-35926-0090 ` * RETAINER 1 26850001- 
11 KD1-33926-0730 * * RETAINER 1 26850001- 
12  KD0-0275-06802 * BOLT 3 26850001- 
13 KD0-35411-0640 ` PULLEY 1 26850001- 
14 KDO-35421-0240 * FAN 1 26850001- 
15  KD1-0330-16012 * WASHER,PLAIN 1 26850001- 
16  KD1-0335-16002 * WASHER 1 26850001- 
17 KDO-0280-16022 * NUT 1 26850001- 
18  KD0-35120-0290 ` FIELD COIL ASSY 1 26850001- 
19 KDO-35700-0950 * REAR BRACKET ASSV 1 26850001- 

KD0-35710-1150 * * BRACKET,REAR 1 26850001- 
20 KD0-35730-0700 : * RECTIFIER ASS'Y 1 26850001- 
21  KD0-09170-2501 * CONDENSER 1 26850001- 
22 KD0-35943-0150 ` * BUSHING 1 26850001- 
23 KD0-35923-0130 ` * COLLAR 1 26850001- 
24 KD0-35943-0160 ` * BUSHING 1 26850001- 
25 KD0-35943-0140 ` * BUSHING 1 26850001- 
26 KD0-35943-0170 ` * BUSHING 2 26850001- 
27  KD0-35784-0210 ` * BAR 1 26850001- 


Reference:A601P-02C1 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ALTERNATOR (60A) (INNER PARTS) 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
28  KD0-35784-0290 : * BAR 1 26850001- 
29 KD0-09057-0220 ` * WASHER 2 26850001- 
30  KD0-35719-0210 * * REGULATOR ASS'Y 1 26850001- 
31 KDO-35761-0250 * COVER 1 26850001- 
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SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00051352 


Ref. A601R-01A9 030740 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
WATER PUMP DRIVE BELT(#26850587-) 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 


1 


6743-62-3710 BELT 


Reference:A601R-01A9 


1 


26850587- 


Page:030740 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00051330 


duS=-9 về 
AlIEraln" äer" 


100518EC 


Ref. A601S-01H7 Page 030750 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
ALTERNATOR MOUNTING(#26850587-) 


Item Part No. Part Name | Qty Serial No. 


1 6741-81-6520 BRACKET 1 26850587- 
2 01643-31232 WASHER 2 26850587- 
3 6207-81-6980 BOLT 1 26850587- 
4 01580-11210 NUT 1 26850587- 
5 6735-71-3220 BOLT 1 26850587- 
6  6735-61-3810 BOLT 2 26850587- 
7 6741-81-6510 BRACE 1 26850587- 
8 01643-31232 WASHER 1 26850587- 
9 01435-01020 BOLT 1 26850587- 
10 01050-31230 BOLT 1 26850587- 
11 6745-61-4130 SUPPORT 1 26851082- 
L16745-61-4110 SUPPORT 1 26850587-26851081 
12 6745-61-4230 BOLT 2 26850587- 
13 6743-61-3440 PULLEY 1 26850587- 
14 6745-61-4120 BOLT 1 26850587- 
15 6742-01-5123 SHAFT 1 26850587- 
16 01643-31032 WASHER 1 26850587- 
17 6742-01-4560 COVER 1 26850587- 


Reference:A6015-01H7 Page:030750 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00047227 


Page 030760 


A601U-01A1 


Ref. 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
BELT TENSIONER 


Qty | Serial No. 


Part Name 


Part No. 
6743-61-4120 TENSIONER 1 


6732-61-3260 BOLT 


Item 


26850001- 
26850001- 


1 


1 
2 


Page:030760 


Reference:A601U-01A1 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00047225 


FIA MA HATES 
Flywheel Housing 


Ref. A621P-01A7 030770 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
STARTING MOTOR (7.5KW) 
Item Part No. Part Name Oty | Serial No. 
1 (600-863-5711) STARTING MOTOR ASS'Y,(7.5KW) (SEE FIG.A621P-02A7) 1 26850001- 


Reference:A621P-01A7 


Page:030770 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00047226 


PARA e EE 
Flywheel Housing 


Ref. A621P-01A8 Page 030780 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
STARTING MOTOR (11KW) 
Item Part No. Part Name Qty Serial No. 
1 600-863-8112 STARTING MOTOR ASS'Y,(11KW) 1 26852864- 


Reference:A621P-01A8 


(600-863-8111) 


STARTING MOTOR ASS'Y,(11KW) (SEE FIG.A621P-02A8) 


1 


26850001-26852863 


Page:030780 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046853 


13 17 


16 


19 2120 22 24 ° 27 29 
ji 26) 287 


EES | it 


Ref. A621P-02A7 Page 030790 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
STARTING MOTOR (7.5KW) (INNER PARTS) 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 600-863-5711 STARTING MOTOR ASS'Y,(7.5KW) 1 26850001- 
KDO-23904-0070 ` PIN 1 26850001- 
2 KD0-23927-0071 ` HOLDER 2 26850001- 
3  KD1-23914-0020 ` RING 1 26850001- 
4  KD1-23181-0020 * STOPPER 1 26850001- 
5 KD1-23111-0160 * SHAFT 1 26850001- 
6  KD0-23310-1730 * BRACKET,FRONT 1 26850001- 
7 KDO-23500-0970 * CLUTCH ASS'Y,OVER RUNNING 1 26850001- 
8 KD0-23951-0301 ` PACKING 1 26850001- 
9 KDO-23320-0220 ` SHIFT LEVER A. 1 26850001- 
10 KD1-0454-60067 ` BEARING,BALL 1 26850001- 
11 KDO-23951-0331 * PACKING 1 26850001- 
12 KDO-23600-0460 * CENTER BRACKET A. 1 26850001- 
13 KDO-23611-0690 * BRACKET,CENTER 1 26850001- 
14 KD1-09211-0980 * O-RING 2 26850001- 
15  KD0-23921-0230 * WASHER 1 26850001- 
16  KD1-0454-62047 ` BEARING,BALL 1 26850001- 
17 KDO-O274-06202 ` BOLT 3 26850001- 
18  KD1-23951-0020 * PACKING 1 26850001- 
19 KD1-0400-20100 * PIN,STRAIGHT 1 26850001- 
20  KD0-23100-0251 * ARMATURE ASS'Y 1 26850001- 
21 KDO-47100-4800 * MAGNETIC SWITCH A. 1 26850001- 
22 KD0-09271-3620 ` NAME PLATE 1 26850001- 
23 KD0-23200-0331 ` YOKE ASS'Y 1 26850001- 
24 KD0-47761-2691 ` COVER 1 26850001- 
25  KD1-23913-0040 * SPRING,BRUSH 4 26850001- 
26 KD0-23740-0250 * BRUSH ASSY 4 26850001- 
27  KD0-23750-0250 * BRUSH HOLDER ASS'Y 1 26850001- 
28 —KD1-0505-00601 ` O-RING 2 26850001- 


Reference:A621P-02A7 


Page:030790 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
STARTING MOTOR (7.5KW) (INNER PARTS) 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
29  KD1-47921-0790 * WASHER 2 26850001- 
30 KD0-09001-4580 ` BOLT 2 26850001- 
31 KD1-0454-62007 ` BEARING,BALL 1 26850001- 
32  KD0-23700-0130 ` REAR BRACKET ASS'Y 1 26850001- 
33 KDI1-0240-06305 ` BOLT 6  26850001- 
34 KD1-23921-0130 * WASHER 1 26850001- 
35  KD1-23921-0140 * WASHER 1 26850001- 
36  KD1-23941-0040 * WASHER 1 26850001- 
37 KD1-0240-08405 * BOLT 3 26850001- 
38 KD1-0335-08002 ` WASHER,SPRING 3 26850001- 
39 KD1-0330-08022 ` WASHER 3 26850001- 
40 KD0-23901-0170 ` BOLT 2 26850001- 
41 KD1-0335-06002 * WASHER,SPRING 4 26850001- 
42 KD1-0330-06012 * WASHER 2 26850001- 
43 KD0-0270-06402 ` BOLT 1 26850001- 
44 KD1-47927-1250 * HOLDER 1 26850001- 
45 KD0-47761-2671 ` COVER 1 26850001- 
46 KDO-47761-2681 ` COVER 1 26850001- 
47 — KD0-25000-8332 ` SWITCH ASSY 1 26850001- 
48  KD0-0055-05082 ` SCREW 4 26850001- 
49 KDO-09006-0660 ` NUT 1 26850001- 
50 KD0-09006-0670 * NUT 1 26850001- 
51 KD1-09257-0050 * BAND 1 26850001- 
52 KD0-09275-1430 - PLATE,CAUTION 1 26850001- 


Reference:A621P-02A7 


Page:030790 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046852 


8 10 12 
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16 
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Ref. A621P-02A8 Page 030800 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
STARTING MOTOR (11KW) (INNER PARTS) 
Item Part No. Part Name Qty Serial No. 


600-863-8111 S 
KD1-09279-0090 ` 
KD1-0335-08002 
KD1-0330-08022 
KD1-0345-08001 
KD0-23303-0020 
KD1-23914-0020 
KD1-23181-0020 
KD0-23120-0180 
KD0-23310-1740 
KD1-23500-0970 
KD1-23320-0290 
KD0-09201-0850 
KD0-23600-0410 
KD0-23611-1101 
KD0-0274-06202 
KD1-23951-0051 
KD1-0400-30100 
KD0-23100-0430 
KD0-47100-4651 
KD0-23200-0671 
KD0-09271-3620 
KD1-09211-1120 
KD0-23740-0351 
KD0-23750-0490 
KD0-47761-2681 
KD0-47761-2691 
KD0-09011-3140 
KD1-09211-0081 


Reference:A621P-02A8 


TARTING MOTOR ASS'Y, (11KW) 


NUT 


* WASHER,SPRING 
* WASHER,PLAIN 

* WASHER,SEAL 

* PIN,LEVER 

* RING,CLIP 

* STOPPER,PINION 
* SHAFT ASS'Y 

* FRONT BRACKET ASS'Y 

* CLUTCH ASS'Y,OVER RUNNING 
* SHIFT LEVER ASS'Y 
* BEARING,BALL 

* CENTER BRACKET A. 
* BRACKET,CENTER 
* BOLT 

* PACKING 

` PIN,STRAIGHT 

* ARMATURE ASS'Y 
* MAGNETIC SWITCH A. 
* YOKE ASS'Y 

* NAME PLATE 

* O-RING 

* BRUSH ASS'Y 

* BRUSH HOLDER A. 
* COVER 

* COVER 

* SCREW 

* O-RING 


1 
1 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 


26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 


Page:030800 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
STARTING MOTOR (11KW) (INNER PARTS) 


Item 


Part No. 


Part Name 


Serial No. 


29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 


KD0-23710-0221 
KD0-09001-4380 
KD1-47921-0790 
KD0-0276-08402 
KD0-09057-0110 
KD1-23941-0040 
KD1-23921-0140 
KD1-23921-0130 
KD0-0055-05082 
KD0-09057-0190 
KD0-0020-05062 
KD1-0345-05001 
KD1-0240-06305 
KD0-25000-8332 
KD0-0270-06602 
KD0-47927-1390 
KD0-47761-2671 
KD1-09211-0981 
KDO-09006-0660 
KDO-09006-0670 
KD1-09257-0050 
KD0-09275-1430 


Reference:A621P-02A8 


* BRACKET,REAR 
* BOLT 

* WASHER 

* BOLT 

* WASHER 

* WASHER,INSULATE 
* WASHER 

* WASHER 

* SCREW 

* WASHER 

* SCREW 

* WASHER,SEAL 
* BOLT 

* SWITCH ASSY 
* BOLT 

* HOLDER 

* COVER 

* O-RING 

* NUT 

* NUT 

* BAND 

* PLATE,CAUTION 


Oty 
1 


Him ND a A — ON 41 a ND a a a a WONN 


26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 
26850001-26852863 


Page:030800 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00046644 


754 


HAHA 
Flywheel Housing 


Ref. A621S-01B2 Page 030810 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
STARTING MOTOR MOUNTING 
Item Part No. Part Name | Qty | Serial No. 
1 6221-81-6810 GASKET 1 26850001- 
2 01435-01240 BOLT 1 26850001- 
3 6743-81-6310 STUD 2 26850001- 
4 01584-01210 NUT 2 26850001- 


Reference:A621S-01B2 


Page:030810 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


_@@D0861@ 


REPAIR PARTS 


LIT LA DAL 
3ce cutsecuin pans 


fr: 


AS TTU 
celal c 


FAD: 86" 


Ref. A8110-01B2 Page 030820 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
REPAIR PARTS 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1  1295465H92 SEAL ASSY 1 26850001- 
6741-39-1220 * TOOL 1 26850001- 
2 6741-39-1110 ` SEAL 1 26850001- 
3  6741-39-1120 ` SLEEVE 1 26850001- 
4 6741-39-1130 ` SHIELD 1 26850001- 
5 6736-39-1140 SLEEVE 1 26850001- 
6736-39-1150 * SLEEVE,DRY 1 26850001- 
6  6736-39-1160 - SLEEVE,WEAR 1 26850001- 
STANDARD 
7 6742-01-5199 MAIN METAL ASS'Y,LOWER 1 26850001- 
* * METAL,UPPER 7 26850001- 
8 Ñ * METAL,THRUST 6 26850001- 
9 x ` METAL 1 26850001- 
UNDERSIZE 0.25MM 
10  6742-01-5233 MAIN METAL ASS'Y 1 26850001- 
f ` METAL, LOWER 7 26850001- 
11 f * METAL,UPPER 6 26850001- 
12 y * METAL,THRUST 1 26850001- 
UNDERSIZE 0.50MM 
13 6742-01-5240 MAIN METAL ASS'Y 1 26850001- 
f ` METAL, LOWER 7 26850001- 
14 x * METAL,UPPER 6 26850001- 
15 f ` METAL,THRUST 1 26850001- 
UNDERSIZE 0.75MM 
16 6742-01-5287 MAIN METAL ASS'Y 1 26850001- 
* ` METAL,LOWER 7 26850001- 
17 x ` METAL,UPPER 6 26850001- 
18  * ` METAL,THRUST 1 26850001- 


Reference:A8110-01B2 


UNDERSIZE 1.00MM 


Page:030820 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
REPAIR PARTS 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 

19 6742-01-5288 MAIN METAL ASS'Y 1 26850001- 

W ` METAL,LOWER 7 26850001- 

20 Ñ ` METAL UPPER 6 26850001- 

21 * ` METAL,THRUST 1 26850001- 

22 6745-41-4220 INSERT,EXHAUST VALVE 12  26850001- 
UNDERSIZE 0.25MM 

23 6745-39-1100 METAL ASS'Y,CONNECTING ROD 6 26850001- 

* ` METAL LOWER 1 26850001- 

24 À ` METAL UPPER 1 26850001- 
UNDERSIZE 0.50MM 

23 6745-39-1200 METAL ASS'Y,CONNECTING ROD 6 26850001- 

* ` METAL,LOWER 1 26850001- 

24 À ` METAL,UPPER 1 26850001- 
UNDERSIZE 0.75MM 

23 6745-39-1300 METAL ASS'Y,CONNECTING ROD 6 26850001- 

* ` METAL LOWER 1 26850001- 

24 À * METAL,UPPER 1 26850001- 
UNDERSIZE 1.00MM 

23 6745-39-1400 METAL ASS'Y,CONNECTING ROD 6 26850001- 

* ` METAL,LOWER 1 26850001- 

24 Y * METAL,UPPER 1 26850001- 


Reference:A81 10-01B2 


Page:030820 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


0326-88: 


Ref. B9999-01W5 Page 030830 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
FUEL PRE-FILTER(#26850852-) 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6745-71-7202 FILTER 


26850852... 


6745-71-7201 FILTER ASS'Y 1 

6745-71-7211 * HEAD 1 26850852- 
2 600-319-3601 * FILTER ASS'Y 1 ES 

600-319-3600 * FILTER ASS'Y 1 26850852-. 

600-319-3610 * * CARTRIDGE ASS'Y 1 26850852- 
3 600-311-3630 * * SEAL 1 26850852- 
4 600-311-3640 ' * BOWL 1 26850852- 
5 600-311-3660 * * VALVE ASS'Y 1 26850852- 
6 600-311-3670 * * * SEAL 1 26850852- 
7 600-311-3721 * * SENSOR 1 i 

600-311-3720 * * SENSOR 1 26850852-. 
8 600-311-3690 - * ` O-RING 1 26850852- 


Reference:B9999-01W5 Page:030830 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00065674 


Ref. B9999-01 


Y7 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
AIR CLEANER(#26852077-) 


030840 


Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 6156-81-7201 AIR CLEANER ASS'Y 1 26852077- 

6156-81-7210 * BODY 1 26852077- 
2 600-185-6100 * ELEMENT ASS'Y 1 26852077- 

600-185-6110 7 " ELEMENT,OUTER 1 26852077- 
3 f ` ELEMENT,INNER 1 26852077- 
4 600-184-1671 ` * O-RING 1 26852077- 
5 600-184-1611 * COVER ASS'Y 1 26852077- 
6 600-184-1350 " VALVE,VACUATOR 1 26852077- 
7 6151-11-9970 BAND ASS'Y 2 26852077- 
8 6643-11-4641 BOLT 2 26852077- 


Reference:B9999-01Y7 


Page:030840 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
00065675 


777 WA 
dul li KON ZÉ 
5 „xã 


A SN 


i Page 030850 


Ref. B9999-01Y8 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
MUFFLER DRAIN TUBE(#26852077-) 


Qty | Serial No. 
1 26852077- 


Item Part No. Part Name 
1 6745-11-5740 TUBE 


Page:030850 


Reference:B9999-01Y8 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00065676 


00065676 


Ref. B9999-01Y9 Page 030860 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
AFTER COOLER(#26852077-) 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 


1 


6152-62-5110 AFTER COOLER ASS'Y 1 


Reference:B9999-01 Y9 


26852077- 


Page:030860 


SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 


00065677 


00065677 


Ref. B9999-01Z0 Page 030870 
SAA6D114E-3D-WT S/N 26850001-UP 
WATER SEPARATOR(#26852077-) 
Item Part No. Part Name Qty | Serial No. 
1 600-311-7610 WATER SEPARATOR 1 26852077- 


Reference:B9999-01Z0 


Page:030870 


